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sierzant Miejskiej Zaw. Straży Pożarnej w Krakowie, przew. Komit. P.P. S. w Straży Poz., 
podpor. rez. W. P., odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 


przeżywszy lat 40, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 26 czerwea 1946 r., na skutek 
ran odniesionych przy pożarze fabryki „Wander“ w dniu :21 czerwca b. r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokack odprawione zostanie w piątek dnia 28 bm. o godzinie 11 przed pol. 
w kościele Najśw. Marii Panny w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 4 po poł. z koszar Miejskiej Zaw. Straży Poż. przy ul. A. Potockiego 19 
ma miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu rakowickim. 


Do wzięcia udziału w pogrzebie zaprasza mieszkańców m. Krakowa 


KOMENDA i RADA ZAKLADOWA | 


Miejskiej Zawod. Straży Pożarnej w Krakowie. 
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